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Dreizelmtes Capital.
absorbirten Gasvohunens zu dem absorb irenden Volumen". Henry bat entdeckt, dass die Absorption der Gase in Fliissigkeiten nach Yolumen bei gleicher Teinperatur unabhangig vom Druck vor sicb gebt, unter dein die Gase stelien. 1st also das absorbirte Gasvolumen bei irgend einer Tenrperatur t und unter dem Druck P gleicb Bp, so betragt es bei gleicher Temperatur unter dem Druck p auf den Druck P umgerecbnet nach diesem Henry'schen Ges etz
Bp = BP — •
Ohne Umrechnung auf den Druck P ist es stets das namliche Bp.
Daraus ergiebt sicli, dass der Absorptionscoefficient /3 nur bestimmt ist durch das Yerhiiltniss des bei irgend einein Druck absorbirten Gas-volumens zuni Yolumen der absorbirenden Fliissigkeit und durch die Teniperatur, welche zur Reduction des Gasvolumens auf 0° dient. Ist /3 dieser Coefficient, >l die Loslichkeit und bezeichnen Vg, Vf die Yolu-mina des absorbirten Gases und der absorbirenden Fliissigkeit, beide unter den gegebenen Yerhaltnissen, so hat man
/n
jg = /3 Vf —• (auf den Druck P umgerechnet).
a bedeutet den Ausdebnungscoefficienten des betrejBPenden Gases.
Das Henry'sche Gesetz kann man noch in anderer Weise aus-sprechen. Da bei gleichem Yolumen das Gewicht eines Gases proportional dem Drucke anwachst, so besagt dieses Gesetz, dass die Masse des von einer Fliissigkeit absorbirten Gases proportional ist demjeweiligen Druck. Andererseits ist bei gleichem Volurnen die Molekelzahl eines Gases proportional der Masse, somit wachst die von einer Fliissigkeit absorbirte Zahl Molekeln eines Gases, also auch dieConcentration, proportional demDrucke, unter dern die Absorption geschieht.
Folgende Tabelle nach den Yersuchen von Khanikoff und Longuinine1) iiber die Absorption von Kohlensaure in Wasser zeigt
P	J5	P	B
697,7	1,0289	2188,7	1,1023
809,0	1,0908	2369,0	1,1182
1289,4	1,1274	2554,0	1,1055
1469,9	1,1179	2738,3	1,1110
2002,1	1,1037	3109,5	1,1000
Winkelmann's Encyklopadie der Physik, Bd. 1, S. 672. diese Menge ab von der Menge der absorbirenden Substanz, der sie proportional ist, sodann von dern Druck, unter dem Gas und Substanz stehen, und von der Temperatur. Man nennt nach Bun sen dasjenige auf 0° und den Druck einer Atmospbare reducirte Gasvolumen, welches von einer Volumen-einheit der Flussigkeit oder der festen Substanz unter dem Druck einer Atmospbare absorbirt wird, den Absorptionscoefficienten. IIerr Ostwald1) bezeichnet noch als Loslichkeit eines Gases ,,das Verhaltniss des bei irgend einem Druck und irgend einer Temperatur
